
















Raphael Tuck & Son* Serie „Bremen« No. 629 B. 



LLUUO 

TUCK'S POSTKARTE. 

CARTE POSTALE. POSTCARD. 


Bremen. Der Dom, St. Petri, 103 m lang, 40 m 
breir 'indSI m hoch, ist eine dreischiffige, flachgedeckte 
Pfeilerbasilika mit doppeltem Chor und 2 Krypten. Der 
alte romanische Bau wurde vom Erzbischof Bezelin im 
Jahre 1044 begrllndet. 
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